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Περί αναβολής τής ένάρξεως των Ιργαοιών τής Δ' Τακτικής Συνόδου τής Α' Περιόδου τής Βουλής 

(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις 
τοϋ Πρωθυπουργού, 


του άρθρου 40 (παρ. 2 και 3) τοϋ Συντάγματος, προτάσει 
Άναβάλλομεν 


τήν Ιναρξιν των έργασιών της Δ' Τακτικής Συνόδου της Α' Περιόδου της Βουλής (Προεδρευο¬ 
μένης Δημοκρατίας) επί τριάκοντα (30) ημέρας άπό τής 3ης Όκτωβρίου έ. ε., ήμέρας τής, 
κατά τό άρθρον 64 τοϋ Συντάγματος, ένάρξεως των έργασιών τής αύτής Συνόδου. 

Ό Πρωθυπουργός θέλει δημοσιεύσει τό παρόν Διάταγμα. 


Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1977 


0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 







